North American LNG Export Terminals 

Proposed 




UNITED STATES 

PROPOSED TO FERC 
Pending Applications: 

1. Pascagoula, MS: 1.5 Bcfd (Gulf LNG Liquefaction) (CPI 5-521) 

2. Brownsville, TX: 0.55 Bcfd (Texas LNG Brownsville) (CPI6-116) 

3. Brownsville, TX: 3.6 Bcfd (Rio Grande LNG - NextDecade) (CPI 6-454) 

4. Brownsville, TX: 0.9 Bcfd (Annova LNG Brownsville) (CPI 6-480) 

5. Jacksonville, FL: 0.132 Bcf/d (Eagle LNG Partners) (CP17-41) 

6. Plaquemines Parish, LA: 3.40 Bcfd (Venture Global LNG) (CPI 7-66) 

7. Nikiski, AK: 2.63 Bcfd (Alaska Gasline) (CPI7-178) 

8. Coos Bay, OR: 1.08 Bcfd (Jordan Cove) (CPI 7-494) 

9. Corpus Christi, TX: 1.86 Bcfd (Cheniere Corpus Christi LNG) (CPI 8-512) 

10. Sabine Pass, LA: NA Bcfd (Sabine Pass Liquefaction) (CPI 9-11) 

Projects in Pre-filing: 

A. Cameron Parish, LA: 1.18 Bcfd (Commonwealth, LNG) (PF17-8) 

B. LaFourche Parish, LA: 0.65 Bcfd (Port Fourchon LNG) (PF17-9) 

C. Galveston Bay, TX: 1.2 Bcfd (Galveston Bay LNG) (PF18-7) 

D. Plaquemines Parish, LA: 0.9 Bcfd (Pointe LNG) (PF18-8) 


CANADA 

For Canadian LNG Import and Proposed Export Facilities: 
https://www.nrcan.qc.ca/enerqy/natural-qas/5683 


As of May 17, 2019 











































